DANS LES CORPS SOLIDES.

cis. La plus remarquable est celle qui est relative au refroidissement
d'un anneau metallique; on observe que bientot Fanneau parvient a
un etat dans lequel la somme des temperatures des deux points places
aux extremites d'un meme cliametre est la meme pour tous les dia-
metres, et qu'une fois parvenu a cet etat, il le conserve jusqu'a son
en tier refroidissement. M. Fourier a verifie que cette propriete du refroi-
dissement final est independante de la distribution primitive de la
chaleur clans Fanneau, et sur ce point I'experience s'est trouvee cFac-
cord avec son analyse qui Favait conduit au meme resultat,
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